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第 1 章:本製品について 


1.1 付属品 


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、同梱されている付属品をご確認 
ください。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 



同梱物 

数量 


1 

MZK - WG 300 FF 14( 本製品） 

1 

□ 

2 

AC アダプタ 

1 

□ 

3 

LAN ケーブル 

1 

□ 

4 

専用プレミアムパネル 

1 

□ 

5 

スタ _ トガイド 

1 

□ 

6 

安全に関する説明書/保証書 

1 

□ 


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 
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1.2 本製品の特徴 


最大 IGbps のギガビットイーサネット、及び最大 300 Mbps の無線ネットワークに対応。 
高速で快適なインターネット接続が可能になります。 



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切換えます。 
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1.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 



LAN ランプ 


WPS ランプ 


Status ランプ 


USB ランプ 

USB ポートの状態を表示します。 

LAN ランプ 

LAN ポートの状態を表示します。 

Wireless ランプ 

無線 LAN の状態を表示します。 

WPS ランプ 

WPS 機能の状態を表示します。 

Internet ランプ 

インタ ネット接続の状態を表示します。 

Status ランプ 

本製品の状態を表示します。 

Power ランプ 

電源の状態を表示します。 
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本体背面 



モー ド 切替 スイツチ 


LAN ポート 


電源端子 


リセットボタン 

本製品を初期化します。 

リセットボタンを10秒以上長押しし、 Status ランプが一旦消灯後、橙色で点灯し 

たら手を離します。本製品を工場出荷時の設定にリセットし再起動します。 

モード切替スイッチ 

本製品の動作モードを切り替えます。 

AUTO :ネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的 

に切換えます。※通常はこのモードを使用します。 

Router :ルータモードで動作します 0 

AP :アクセスポイントモードで動作します。 

USB ポート 

※バージヨンアップにより機能追加予定 

LAN ポート 

ご使用の口ーカルエリアネットワークと接続します。 

Internet ホート 

ご使用のインターネット回線に付属の LAN ケーブルで接続します。 

電源端子 

付属の AC アダプタを取り付けます。 
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本体底面 


WPS ボタン 



WPS ボタン 本製品前面の 「 WPS 」 ランプが点滅するまで、 WPS ボタンを押します。（約3秒） 

無線 LAN 子機の WPS ボタン、または接続ユーティリティ上の WPS ボタンを押し 
て、無線 LAN 接続します。 


9 











































1.4 ランプの動作 


ランプの名称 

色 

状態 

動作 

USB 

緑 

点灯 

※バージョンアップにより機能追加予定 

点滅 

※バージョンアップにより機能追加予定 

LAN 1〜4 

橙 

点灯 

10/1 00 Mbps による有線 LAN 機能が有効です。 

点滅 

10/1 00 Mbps によるデータ送受信が行われています。 

緑 

点灯 

IGbps による有線 LAN 機能が有効です。 

点滅 

IGbps によるデータ送受信が行われています。 


消灯 

LAN ケーブルが正しく接続されていません。 

Wireless 

緑 

点滅 

無線 LAN 機能が有効です。 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 

WPS 

緑 

点滅 

WPS 接続を試行中です。 

点滅 

— 点灯 

WPS 接続が成功しています。 

(約5分後に消灯します。） 

点滅 

— 消灯 

WPS 接続が失敗しています。 

Internet 

橙 

点灯 

10/1 00 Mbps によるネットワーク機能が有効です。 

点滅 

10/1 00 Mbps によるデータ送受信が行われています。 

緑 

点灯 

IGbps によるネットワーク機能が有効です。 

点滅 

IGbps によるデータ送受信が行われています。 


消灯 

LAN ケーブルが正しく接続されていません。 

Status 

橙 

点灯 

電源投入直後や再起動後の起動中の状態です。 

緑 

点灯 

完全に起動しご利用頂ける状態です。 

Power 

緑 

点灯 

電源が入っている状態です。 

点灯 

付属の AC アダプタが正しく接続されていません。 
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1.5 機器の接続 

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。 

1.5.1 [まじめに 

本製品「 Router (ル ー タモ ー ド）」 、 「AP (アクセスポイント モー ド）」の他に、自動的にインタ ー ネット回線を認識する 
「 Auto (才ートモー ド）」があります 0 

「Router (ルータモード)」、 「AP (アクセスポイントモード）」にそれぞれに切り替えて設定する事が可能ですが、本 マ 
ニュアルでは 「 Auto (才ー トモ ー ド)」での設定方法を説明します。 

1.5.2 接続方法 

1. 本製品底面のモード切替スイッチが 「 Auto 」 側になっていることを確認します。 

※「 Router 」または 「 AP 」 になっているときは、 「 Auto 」 側に切換えてください。 



(本製品) 


2. モデム※と設定用パソコンの電源をオフにします。 

※モデムとは、プロバイダや回線事業者から、レンタルされている機器をここでは指します。 
例: ADSL モデム、ケーブルモデム、終端装置 （ ONU ■ CTU ) など 
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3. 本製品背面の Internet ポートとモデムの LAN ポート※を既存の LAN ケーブルで接続します。 
※モデムの機種によって LAN ポートの名称は異なります。 

例： 「 PC」 「パソコン」 「 Ethernet」 など 



"jfe~ 


インターネット回線の接続とは… 

お使いの環境により、接続方法が巽なります。以下を#考に付属の 
LAN ケーブルで接続してください。 
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4. 本製品背面の LAN ポート （1 〜4のいずれか）と設定用パソコンの LAN ポートを付属の LAN ケーブルで接続し 
ます。 



(本製! S ) 


5. モデムの電源をオンにします。 


6. 付属の AC アダプタを本製品背面の電源端子とコンセントに接続します。 
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7. 本製品前面の 「 Power 」 ランプ ■「 Status 」 ランプ， 「 Internet 」 ランプ ■「 Wireless 」 ランプ ■「 System 」 ランプ ■「 Power 」 ラ 
ンプが点灯または点滅することを確認します。 

※ランプが点灯または点滅しない場合は、 LAN ケーブル及び、 AC アダプタがしっかりと挿し込まれているか確 
認してください。 



—— 「Wireless」 ランプが緑色で点滅することを確認します。 

—— 「Internet」 ランプが橙色で点灯することを確認します。 

—— 「Status」 ランプが橙色から緑色に点灯することを 
確認します。 



(本製品） 


r — 「Power」 ランプが緑色で点灯することを確認します。 


£ 


上記のランプが点灯/点滅する 
まで約2分かかります。 


8. 設定用パソコンをオンにします。 







LAN ケーブルを接続した番号の 「 LAN 」 ランプ 
が燈色または緑色で、点減 または 点灯することを 
確認します。 

※本手順では LAN ポート l "1 J に接続しているので、 LAN ラン 
ブの n j が点滅または点灯しています。） 

來 LAN ランプは、 1000 Mbps で通信しているときは緑色、 
1 00/1 0 Mbps で通信しているときは橙色で点灯/点滅します。 
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1.6 本製品設定画面へのログイン方法 

※以下では、本製品の ip アドレスが工場出荷時の状態で説明します。 ip アドレスを任意に変更したときは、以下 
の手順を参考に ip アドレスの値を変更して設定を行ってください。 

1. WEB ブラウザを起動します。 


2. アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、 く Enter 〉 を押します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまで 
お待ちください。 

0 Internet Explorer ではこ 6D ぺージは表示できません r - Windows Internet Explorer 
レ)(、如ぎ]192.168 .111.1 


3. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 
⑴ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力 

(2) パ スワー ド: 半角 英数で 「 password 」 （ピ ー■ェー■エス■エス ■ダブ リュー■才一■アール ■デイ ー ) を 入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 


認証 


ユーザ名： 

バスワード： 

(3) 0K 


] ⑴ 
j ⑵ 


4. 設定画面が表示されることを確認します。 

ステータス ネットワーク 無線 ファイアウォール 管理 


セットアッブウイザード 


ステ'-タス 


ステータスと基本設定を表示します。 


丨ルータモード I ▼丨適用 


棕働時間 

ファームウェアバージヨン 
ファームウェア作成日時 

モード 
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第2章:セットアップウイザードを使う 


2. 1セットアップウイザード 

ここでは、セットアップウイザードを使って、本製品の初期設定を行う方法を説明します。 
1. 左側メニューから「セットアップウイザード」をクリックします。 


セットアッブウイザード 


ステータス 


2. WAN 接続の種類を判別します。 

(1) 「選択」で「_動判別」と表示されていることを確認します。 

(2) [確認開始]をクリックし、 WAN 接続の種類を判別します。 

(3) 判別結果が表示されたら[次へ〉〉 ] をクリックします。 


セットアッブウィザード 


WAN 接続の種類を判別します。 

自動判別を選択して開始ボダンをクリックすると WAN ® 続の種類を自動で判別します。 
自動判別を行わ邙■'ときは、メニューから〔手動設定〕を選択し〔次へ〕をクリックしてください。 


WAN 回線の確認 


遘択 

WAN 回線判別 
判別結果 


[白 動 判呵 ▼!】⑴ 


|確認開始 （2) 
なし 


(3) 1_ 次へ 》I 


※判別結果が「なし」と表示されたときは下記の内容を再度ご確認の上で、セットアップウィザードを再度 
実行してください。 

-本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してくださ 
い。 

■ 通信機器(モデム）の電源が入っているか確認してください。 
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3. WAN ポートのインターネット接続の設定をします。 


【 A 】 判別結果が 「 DHCP クライアント」または「なし」のとき 
( A -1) [次へ〉〉 ] をクリックします。 


wA_、ie 定 


WAN の種類 DHCP クライアント E 

( A -1) 

キャンセル」| << 戻る | 次へ >> 


【 B 】 判別結果が 「 PPPoE 」 のとき 

( B -1) プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力します。 

( B -2) プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

( B -3) フレッツスクェアから「フレッツ東日本」「フレッツ西日本」「使用しなしヽ」のいずれかを選びます。 
( B -4) [次へ〉〉 ] をクリックします。 


定 


WAN の種類 
ユーザ 名 
パスワード 
フレッツスクェア 

| _キャンセル 」I «■ も | 次-、，> I 


[PPPOE 卜丨 





( B -1) 


( B -2) 




使用しない 0 ( B -3) 


( B -4) 
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4. LAN の各種設定を行います。 

(1) IP アドレスを指定します。 

※初期値は「192.168.111.1」ですが、接続するネットワークの構成によって IP アドレスは異なります。 

(2) サブネットマスクを指定します。 

※初期値は「255.255.255.0」です。 

(3) [次へ >>] をクリックします。 


セットアッブウィザード 


LAN の各種設定を行 L 、ます。 


LAN の設定 


⑴ 

⑵ 


IP アドレス 
サブネットマスク 


192.168」11.1 


255.25 5.255.0 


⑶ 


[キヤンセル ]I «民る[次へ>> I 


18 

















5. 無線 LAN の基本設定を行います。 

(1) 無線モードを以下の中から選びます。 

無線モード： 2.4 GHz ( B ) 、 2.4 GHz ( G ) 、 2.4 GHz ( N ) 、 2.4 GHz ( B + G ) 、 2.4 GHz ( G + N ) 、 2.4 GHz ( B + G + N ) 
※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

※特に変更する必要がないときや不明な場合は、 「2.4 GHz ( B + G + N )」 を選びます。 

(2) SSID を半角英数で入力します。 

※初期値は rap - game -######」 です。 

※「•••••籲」の部分は製品ごとに異なります。 

※ SSID は32文字以内で入力してください。 

(3) チャンネル幅を 「20 MHz 」 または 「20 MHz + 40 MHz 」 から選びます。 

※初期値は 「20 MHz + 40 MHz 」 です。 

※特に変更する必要がないときや不明な場合は、 「20 MHz + 40 MHz 」 を選びます。 

(4) チャンネルを!"自動設定」または「チャンネル1〜13」のいずれかから選びます。 

※初期値は「_動設定」です。 

(5) [次へ >>] をクリックします。 


セットアッブウィザード 


無線の基本設定をします。 


無線 LAN 基本設定 


無線モード 

1 2.4 GHz { B + G + N )|-| 

⑴ 

ssm 

ap - gam ©- 

⑵ 

チヤ'ノネル幅 

|20 MHz +40 MHzf ^| 

⑶ 

チヤ'ノネ ル 

| iijbm 0 

⑷ 


(5) 

[キャンセル丨丨《戻る | [次へ》 
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6. 無線セキュリティの設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN ネットワーク 
への不正アクセスを防止できます。 


[ A ] WEP のとき 

(1) 暗号化から 「 WEP 」 を選びます。 

(2) キー長から 「64- Bit 」 または 「128- Bit 」 を選びます。 

(3) キーフォーマットから「16進数」または 「 ASCII 」 （文字列）を選びます。 

(4) キー設定に暗号化キーを任意に半角英数で入力します。 


設定する文字数が異なります。以下のルールにしたがって入力してください。 



16進数で設定するとき 

ASCII で設定するとき 

64- Bit で設定するとき 

10文字 

5文字 

128- Bit で設定するとき 

26桁 

13文字 


※祕進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※八 SCII の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 


⑸[完了]をクリックします。 


無線 LAN セキュリティ 


暗号化 
キー長 


キーフオーマット 


キー 設定 

(5) 

|キャンセル II «戻る|1完了 
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【 B 】 WPA . WPA 2. WPA 2 Mixed のとき 

(1) 「暗号化」から 「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA 2 Mixed 」 のいずれかを選びます。 

(2) 「 WPA / WPA 2 暗号化」から 「 TKIP 」「 AES 」 のいずれか、または両方にチェックを入れます。 

※^卩八」及び 「 WPA 2」 のときは 「 AES 」 のみ、 「 WPA 2 Mixed 」 のときは 「 TKIP 」 と 「 AES 」 の両方のチェ 

ックが可能です。 

(3) プレシェアードキーを任意に8〜63文字の半角英数で入力します。 

※数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 を組み合わせて入力します。 

(4) [完了]をクリックします。 


無線 LAN セキュリティ 


暗号化 

WPA/WPA2 暗号化 
ブレ シヱアードキー 


WPA2 Mixed [-1 


⑴ 


OTKIP IvlAES 


⑵ 


⑶ 


(4) 

| キャノ TZ ル | [ 《| 7 T.~J 


※「〜卩八之 Mixed 」 の画面で説明しています。 


7. 「設定の変更に成功しました」の表示後、本製品が再起動します。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました！ 
電源を切ったり再起動させたりしないでください。 
しばらくお待ちください。69 


以上で設定は完了です。 
WEB ブラウザを閉じます。 
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第 3 章: WEB 設定画面を使う 

ここでは、各設定画面について説明します。 


3.1 ステータス 


WEB 設定画面にログインすると、最初に「ステータス」画面が表示されます。ステータス画面では、ファームウエア 
のバージョン、無線の構成、 WAN の構成などを確認することができます。 


ステータス ネットワーク 無線 ファイアウォール 管理 



ステータスと基本設定を表示します。 


■遍択 1 

選択 

|ル-タモードト|丨適用| 

■システム 1 

棕働時間 


ファームウェアバージヨン 

轉馨 

フ7—ムウェア作成日時 


無線の構成 

モード 

AP 


他の画面を表示しているときに、画面の上段に表示されている「ステータス」をクリックすると、上記の画面に戻りま 
す0 


ステータス 

ネットワーク 

無線 

ファイアウォール 

管理 
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3.2 ネツトワーク 


「ネットワーク」画面で、 LAN / WAN 関連の項目を設定することができます。 IP アドレスの変更、 DHCP 機能 、 WAN 
側設定、パススルー、静的ルーティングなどの設定は「ネットワーク」画面より設定してください。 


ネットワークの設定は、画面の上段にある「ネットワーク」をクリックします。 


ステータス 

ネットワーク 

無線 

ファイアウォール 

管理 


ネットワーク画面には、 「 LAN セットアップ」、「インターネット設定」、「ル_ティング」のメニューがあり、それぞれ左 
側のメニューから選ぶことができます。 



各設定については、以下の説明を参照してください。 
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3.2.1 LAN セットアップ 


ここでは、 LAN の各種設定を行います。 


LAN の設定 


EP アドレス 

[192.168.111.1 _ 

サブネット マスク 

1255.255 .255.0 

DHCP^E —ド 

|サ-バニ！ 

EP アドレス 範囲 

1192.168.111.100 -|l92.168.111. 200 

クライアントを表示する 

固定 DHCT 

固定 DHCP の設定 


適用 | リセット I 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

DHCP モー ド、 

DHCP サーバ機能の使用を選びます。 

無効： DHCP 機能を無効にします。 

サーバ: DHCP サーバとして起動します。 

DHCFE — ド ■効 ▼ 1 

1 I 

『サ —バ 1 

TlPl^k'l .1 箱旺 111 ^ 

IP アドレス範囲 

上記 DHCP モードが「ザーパ」のとき、本製品に接続する機器(パソコンなど)の IP アド 

レスを割り振る範囲を指定します。 

IP アドし ス 範囲 1192.168.111.100 -1192.168.11 1.200 

[クライアントを表示する]をクリックすると、本製品に接続している機器の情報が表示さ 

れます。 
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固定 DHCP 


固定 DHCP の設定を行います。登録した MAC アドレスの機器には常に同じ IP アドレス 
が割り当てられます。 

(1) 「固定 DHCP アドレスを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の IP アドレスを入力します。 

(3) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の MAC アドレスを入力します。 

(4) 端末名をコメントに入力します。 

(5) [適用]をクリックします。 


固定 IP アドレス設定 I 

厂 固定 DHCP アドレスを有効にする 

(1) 



IP アドレス 

[ 


コ 

⑵ 

MAC アドしス 



コ 

(3) 

コメント 


! 

コ 

(4) 



固定 ip アドレスリスト 


IP アドレス MAC アドしス コメント J[ 選択 || 

選択項目の 肖.」 すべて销齡 j _ U セット^ I 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.2.2 インターネット設定 


WAN ポートのインターネット接続の設定をします。 WAN ポートの接続方法には固定 IP アドレス、 DHCP、PPPoE が 
あります。 


WA _ 、設定 


WAN の種類 丨 DHCP クラィァント 


ホスト名 


[ MZK - WG 300 FF 14 


^jrrrffi 


「500 


P DNS ! 自動設定 
r D \ S 手動設定 
DNS 1 


DNS 2 


DNS 3 


MAC アドレス コビー 
FLIPnP を有効にする 



□ IGMP ブロキシを有効にする 

r WAN 側からの PING を有効にする 

□ WAN 側からのサーメ く接続を有効にする 


riiH-e; くス スルーを 有効にする 


P IPsecV くス スルーを 有効にする 
W PPTPy くス スルーを 有効にする 
FL 2 T 1 V くス スルーを 有効にする 


適用 d リセット 


各設定項目の内容は以下の通りです。 
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■ DHCP クライントでの設定のとき 

(1) 「 DHCP クライアント」を選びます。 

(2) ホスト名を半角英数で任意に入力します。 

※初期値は 「 MZK - WG 300 FF 1 4」です。 

(3) MTU 値を指定します。 

※通常は初期値の「1500」にて設定します。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースによつ 
て異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


定 


WAK の種類 


ホスト名 


MTT 値 



⑵ 
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■ PPPoE での設定のとき 

(1) 「 PPPoE 」 を選びます。 

(2) プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力します。 

(3) プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

(4) サービス名を半角英数で任意に入力します。 

⑸接続タイプを「常時接続」「オンデマンド」「手動設定」から選びます。 

常時接続:常にインターネットに接続します。 

※通常は初期値のこちらを選択します。 

オンデマンド:インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 

※オンデマンドを選択したときは、「アイドルタイム」に接続要求が無くなってから自動的に切断 
するまでの時間を指定します。 

手動設定：手動にて接続及び切断設定を行います。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは[切断]を、毎回こ 
の画面でクリックします。 

(6) MTU 値を指定します。 

※通常は初期値の「1454」にて設定します。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースによって 
異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


定 


WAN の種類 fpRPoE ~ -3 (1) 

ユーザ名 r ij ⑵ 


パスワード 


⑶ 


サービス名 


⑷ 


接続タイブ 


アイドルタイム 


MTLlfi 


f 常時接続 接！! 





1-1000 分 

1454 

(6) 


⑸ 
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■マルチ PPPoE での設定のとき 

(1) 「マルチ PPPoE 」 を選びます。 

(2) プロバイダから指定されたューザ名1(例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力します。 

(3) プロバイダから指定されたパスワード1(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

⑷プロバイダから指定されたューザ名2(例： guest @ flets ) を半角英数で入力します。 

⑸プロバイダから指定されたパスワード2(例: guest ) を半角英数で入力します。 

(6) 接続タイプを「常時接続」「オンデマンド」「手動設定」から選びます。 

常時接続:常にインターネットに接続します。 

※通常は初期値のこちらを選択します。 

オンデマンド:インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 

※オンデマンドを選択したときは、「アイドルタイム」に自動的に切断するまでの時間を指定します。 

手動設定：手動にて接続及び切断設定を行います。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは[切断]を、クリックします。 

(7) MTU 値を指定します。 

※通常は初期値の「1454」にて設定します。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースによって 
異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


WAN 1 S 定 


WAN の種類 


▽ルチ PPPoE 


⑴ 


ブライマリセツシヨ'ノ 


ユーザ名 


バスワード 


リセツシヨ'ノ 


ユーザ名 


パスワード 


⑵ 

⑶ 

(4) 

⑸ 


接続タイブ 


アイドルタイム 


MTU 値 


|常 B き接辞 

^ 」 届 





E 

111 -1000 分 


[1454 (7) 


⑹ 
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■ PPP Unnumbered での設定のとき 

(1) rPPP Unnumbered 」 を選びます。 

(2) プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力します。 

(3) プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

(4) サービス名を半角英数で任意に入力します。 

(5) プロバイダから指定された IP アドレスを半角英数で入力します。 

(6) プロバイダから指定されたサブネットマスクを半角英数で入力します。 

(7) 接続タイプを「常時接続」「オンデマンド」「手動設定」から選びます。 

常時接続:常にインターネットに接続します。 

※通常は初期値のこちらを選択します。 

オンデマンド:インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 

※オンデマンドを選択したときは、「アイドルタイム」に自動的に切断するまでの時間を指定します。 

手動設定：手動にて接続及び切断設定を行います。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは[切断]を、クリックします。 

(8) MTU 値を指定します。 

※通常は初期値の「1454」にて設定します。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースによって 
異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


WAN 1 S 定 


WAN の種類 
ユーザ 名 
パスワード 
サービス名 
IP アドレス 
サブネットマスク 


PPPoh Unnumbered T 1 ⑴ 


1 - 

⑵ 


(3) 

1 


r 

⑷ 


1 - 

⑸ 


|〇.〇.〇.〇 

⑹ 


接続タイブ 


アイド J しタイム 


MTLffl 



30 































■固定 IP 接続での設定のとき 

(1) 「固定 IP 接続」を選びます。 

(2) プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された IP アドレスを半角英数で入力します。 

(3) プロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたサブネットマスクを半角英数で入力します。 

(4) プロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたデフオルトゲートウェイを半角英数で入力します。 

(5) プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された MTU 値を半角英数で入力します。 

※初期値は「1500」です。 


fANfS 定 


WAH ■の種類 固定 IP 掊皖 - (1) 


IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトゲートウェイ 



⑵ 

⑶ 

⑷ 


MTU 値 


11500 ( 5 ) 
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以下は共通の項目です。 


項目名 

動作 

DNS 自動設定/ 

DNS の指定方法を選びます。 

DNS 手動設定 

特に指定が無いときは「自動設定」を選びます。プロバイダやネットワーク管理者から 

DNS の指定があるときは、「手動設定」を選び、 「 DNS 1〜3」に入力します。 

※「固定 IP 接続」のときは「自動設定」は表示されません。 

MAC アドレス コピー 

[ MAC アドレスコピ _] をクリックすると、設定用パソコンの MAC アドレスをコピーします。 

UPnP を有効にする 

UPnP 機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

IGMP プロキシを有効 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

にする 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からの PING を 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

有効にする 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。 

接続を有効にする 

※初期値は「無効」です。 

IPv 6 パススルーを有効 

IPv 6 パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

にする 

※初期値は「無効」です。 

IPsec パススルーを有 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.2.3 ルーテイング 


ここでは、ルーテイングテーブルの設定を行います。 


静的ルーティング設定 


r 静的ルーティングを有効にする 
ip アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
インターフェース 



送信先 IP アドレス 

サブネットマスク 

ゲートウェイ 

インターフエ 
ース 

適択 


選択項目の削除」すべてを削除」 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 



適用 d リセット 


項目名 

動作 


静的ルーティングを有 

効にする 

静的ルーティングを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

IP アドレス 

ルーティング対象の IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

ルーティング対象のサブネットマスクを入力します。 

ゲ トウェイ 

ル ティング対象のゲ トウェイを入力します。 

インターフェース 

ル _ ティング対象のインタ _ フェ _ ス i 

インターフェース | 

※初期値は 「 WAN 」 です。 

を 「 WAN 」 または 「 LAN 」 から選びます。 

WAN -1 

LAN 1 

ルーティングー覧 

登録されたルーティングー覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3 無線 


「無線」画面で、無線 LAN 関連の項目を設定することができます。 SSID 、 セキュリティ設定、 WPS 、 などの設定は 
「無線」画面で設定内容を変更してください。 


無線の設定は、画面の上段にある「無線」をクリックします。 


ステータス 

ネットワーク 

無線 

ファイアウォール 

管理 


無線画面には、「基本設定」、「詳細設定」、「セキュリティ」、「アクセスコントロール」、 「 WPS 」、 「グリーン AP 」 のメニ 
ューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


セットアッブウイザード 


基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 
アクセス コ 'ノト ロール 
WPS 

グリ ー :/ AP 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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3.3.1 基本設定 


ここでは、無線 LAN の基本設定を行います。 


無線 LAN 基本設定 


□無線機能を無効にする 
無線モード 


ネットワーク名 { SSM )) 


チヤ'ノネ ル幅 
チヤ'ノネ ル 
SJSID 通知 


伝送速度 


接続中のクライアント 


2.4GHz (B+G+N 卜 


ap-pc-4792cb 仮想 AP 


40MHz 

▼ 



自動 I ▼ I 

有 対 ] [3 

1 有効 H 

自動 

▼ 


接続機器の表示 


適用 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

無線機能を無効にする 

無線機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 


※初期値は有効です。 




無線 モー ド 

無線 モー ドを選びます。 





無線モード | 

2.4 GHz ( B + G + N ) 

0 



ssm 

2.4 GHz [ B ) 

2.4 GHz { G ) 

2.4 GHz ( N ) 

2.4 GHz ( B + G ) 
2.4 GHz ( G + N ) 



チヤ'ノネ ル幅 | 


2.4 GHz ( B + G + N } 



「2.4 GHz ( B )」 : IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) 」： IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「2.4 GHz ( N )」 : IEEE 802.1 In のみで通信します。 
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「 2.4 GHz ( B + G ) 」 ： IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1g で通信します。 

「 2.4 GHz ( G + N)j : IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

「2.4 GHz ( B + G + N )」: IEEE 802.11 b , IEEE 802.11 g および IEEE 802.1 In で通信します。通 
常は、ここを選びます。 

※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

ネットワーク名 ( SSID ) SSID を半角英数で入力します。 

※初期値は 「 ap - pc - •••••書」です。 

※「••••••」部分は製品ごとに異なります。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

仮想 AP 仮想 AP 機能を使用することで、最大5つのアクセスポイントを設定することができます。 

※SSID + AP 1 〜 AP 4の計5つ 

[仮想 AP ] をクリックすると、仮想 AP —覧画面が表示されますので、この画面で AP 1 
〜 AP 4の設定を行います。 


仮想 AP 


仮想 AP の無線設定の表示や更訢を行 L 、ます。 


仮想 AP —置 


No . 

有 

効 

無線モード 

SSIB 

伝送速度 

SSID 通 
知 

WMM 

アクセス 

クライアント 
一覧 

API 


1 2.4GHz (B+G+N) |-| 

apngame-ELJI 

自動 

kl 

有効 E 

画 W 

|WAN M 

|一覧表示| 

AP 2 

□ 

1 2.4GHz (B+G+N)|-| 

1 11 n!Router2 

| 自動 

H 

1 有効 hi 

| 有効 hi 

| LAN+WAN 卜 | 

|一覧表示| 

AP 3 

〇 

1 2.4GHz (B4G+N)|-| 

1 11 nRouter3 

| 自動 

H 

1 有効 hi 

1 有効 hi 

| LAN+WAN 卜 | 

|一覧表示| 

AP 4 

〇 

12.4 GHz {B4G+N)[^1 

111 fi Route r4 

|自動 

H 

1 有効 hi 

| 有効 hi 

|lan+wanH 

|一覧表运| 


適用 II リセット 


チヤンネル幅 


SSID 通知 


WMM 


伝送速度 


接続中のクライアント 


※初期値は 「 API : ap - game - 籲籲籲籲籲籲」です。❿部分は製品毎に異なります。 

※「••••••」部分は製品ごとに異なります。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

チヤンネル幅を 「20 MHz 」 または 「40 MHz 」 から選びます。 

※初期値は 「40 MHz 」 です。 

SSID を第三者に見られたくないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

データ伝送機能の WMM を使用しないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 Mbps 〜 54 Mbps 、 MCS 0 〜 MCS 15 の範囲で設定します。 
※初期値は「_動」です。 

[接続機器の表示]をクリックすると、無線クライアントとの通信情報を表示します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3.2 詳細設定 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。※通常、設定の必要はありません。 


無線詳細設定 


フラクメントしきい イ直 

2346 (256-2346) 

RTS しきい値 

2346 (256-2346) 

ビーコン 間隔 

100 (20-1000 ms ) 

ブリアンブルタイブ 

m ロングブリアンブル S ショートブリアンブル 

I 4 PP 

■：#' 有効©無効 

保護 

e 有効#無効 

Aggregation 

@ 有効 e 無効 

Short GI 

有効 e 無効 

STBC 

t 有効®無効 

MMflMHz 自動 

t 有効®無効 

無線周波数出力 

@ 100% 〇 70% © 50% 0 35% © 15% 


適用 キャンセル 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

フラグメントしきい値 

フラグメントしきい値を256〜2346の間で設定します。 

設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して、送信します。 

※初期値は「2346」です。 

RTS しきい値 

RTS しきい値を1〜2347の間で設定します。 

RTS しきい値とは、本製品が無線 LAN 機器へパケットを送信する前に、同ーネットワー 

ク内 （SSID が同じ無線 LAN 機器) へ送信する RTS (Request To Send : 送信要求)信号 

を送信するかどうかを決めるための境界値 （= しきい値）のことです。 

※初期値は「2346」です。 
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ビーコン間隔 

ビーコン間隔を20〜999の間で設定します。 

ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間隔で送信 

するパケットのことです。 

ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上がりますが、通信効率が下が 

ります。 

※初期値は「100」です。 

プリアンブルタイプ 

「シヨートプリアンブル」、「□ングプリアンブル」から選びます。 

「シヨートプリアンブル」のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが、シヨートブリア 

ブルに対応していないクライアントのとき、通信できなくなる恐れがあります。この場合 

は、「ロングプリアンブル」に設定してください。 

※初期値は!" ロングプリアンブル」です。 

LAPP 

複数の無線 AP をまたぐ場合、同一の IP アドレスを維持します。 

※初期値は「有効」です。 

保護 

無線 LAN 子機との通信に RTS / CTS フロー制御を行う場合有効にします。接続する無 

線 LAN 子機が少ない場合は、「無効」、多い場合は、「有効」にすると、通信速度が向上 

する場合があります。 

※初期値は「無効」です。 

Aggregation 

複数のパケット群のグループ化と帯域の増加のための送信を有効化します。 

※初期値は「有効」です。 

Short GI 

通信を高速化する Short GI 機能を有効にします。 

※初期値は「有効」です。 

STBC 

通信路情報 ( CSI ) を必要としない、時空間ブロック符号 ( STBC ) を有効にします。 

※初期値は「無効」です。 

20/40 MHz 自動 

20/40 MHZ 共存方式を設定にします。 

「有効」にすると、 「20 MHz 」 と 「40 MHz 」 を混在させます。 

※初期値は「無効」です。 

無線周波数出力 

出力強度を設定します。 

※初期値は「100%」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3.3 セキュリティ 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN ネットワ 
—クへの不正アクセスを防止できます。 


SSID の遘択 


SSID の選択 |ap-pc^HI 


删 リセット 


暗号化方式 


認証方式 


WPA 


mi 彳■-ソナルヴレシ ヱ アード キー) 


WFA 暗号化 


□ TKIP SAES 


ブレシェアードキー 12345673 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 


SSID の選択 

暗号化を設定する SSID を選びます。 


仮想 AP を設定しているときは、リストから該当する SSID を選びます。 

【 WEP のとき】 

暗号化方式 


適用 リセット 

WEP m 

認証方式 


㊣ オーブン£シェアードキー 

キー長 


€4 -bit - 

キーフオーマツト 


進数0 

暗号キー 

■暗号化： 「 WEP 」 を選びます。 


■キー長： 「64- Bit 」 または「128- Bit 」 を選びます。 
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■キーフォーマット：「16進数」または 「 ASCII 」 （文字列）を選びます。 
■暗号化キー：任意に半角英数で入力します。 


設定する文字数が異なります。以下のルールにしたがって入力してください。 



16進数で設定するとき 

ASCII で設定するとき 

64- Bit で設定するとき 

10文字 

5文字 

128- Bit で設定するとき 

26桁 

13文字 


※祕進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※八 SCII の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 


【 WPA . WPA 2. WPA 2 Mixed のとき】 


適用 リセット 


暗号化方式 


WPA-Mixed ▼ 


認証方式 


® バーソナルレシヱアード キー) 


WPA / WFA 2 暗号化 


□ TKIP 囹 AES 


ブレシ: L アードキー 


12345678 


■暗号化方式： 「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA 2 Mixed 」 のいずれかを選びます。 

■認証方式： パーソナル (プレシ ェアー ドキ _) のみになります。 

■ WPA / WPA 2 暗号化：「丁[<卩」「八£5」のいずれか、または両方にチ1ックを入れます。 

※「 ㈧ 卩八」及び 「 WPA 2」 のときは 「 AES 」 のみ、 「 WPA 2 Mixed 」 のときは 「 TKIP 」 と 「 AES 」 の 
両方のチェックが可能です。 

■プレシェアードキー：任意に8〜63文字の半角英数で入力します。 

※数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 を組み合わせて入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3.4 アクセスコントロール 


ここでは、無線による本製品への接続を制限します。アクセスポリシーが「許可」の場合、登録機器のみ接続でき 
ます。「拒否」の場合、登録機器は本製品への接続はできません。 


無線アクセスコノトロール設定 1 

アクセスボリシー 

無効 0 


MAC アドレス 

1 1 


コメ'ノト 

最大文字敬: 20 



登録できる最大設定数: 20 


[ 

删 || リセット | 


アクセスコントロールー置 1 

MAC アドレス 

1メン h 

選択 


すべてを削除] [ リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

アクセスポリシ ー 

「許可」または「拒否」を選びます。 

許可:登録機器のみ無線接続が可能になります。 

拒否:登録機器は無線接続が不可になります。 

※初期値は「無効」です。 

MAC アドレス 

登録する機器の MAC アドレスを入力します。 

コメント 

任意でコメントを入力します。 

アクセスコン トロールー 

覧 

登録した機器の一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3.5 WPS 


ここでは、 WPS の設定を行います。 WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 


WPS の設定 


□ WPS 機能を無効にする 
WPS ステータス 

PDQ —ド 
PBC 方式 


設定済@未設定 


未設定にする 


PBC 開始 


適用 リセット 


接続機器の PINZI —ド 


接続機器の PI > d —ド PIN 開?!合 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

WPS 機能を無効にする 

WPS 機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は有効です。 

WPS ステータス 

WPS 接続が行っているか確認できます。 

設定済み: WPS 接続を行っています。 

未設定: WPS 接続は行っていません。 

[未設定にする]をクリックすると、 WPS 接続している機器との接続を解除します。 

PIN コード 

本製品の PIN コードです。 

相手側機器と PIN コード方式の WPS 接続を行うときは、このコードを指定します。 

PBC 方式 

PBC ボタンを使って相手側機器と WPS 接続します。 

[ PBC 開始]をクリックすると、以下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

Web ページからのメッセージ 


A WPS ( PBOdSC ) を閎始しました. 2分以内に、接続機器の WPS ( 

A . WPS ポタンまたは PBC ^ SC ) を閎始してください • 

0 K 
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接続機器の PIN コード PIN コード方式を使って相手側機器と WPS 接続します。 

相手側機器の PIN コードを入力し、 [ PIN 開始]をクリックすると、以下の画面が表示され 
ますので、 [0 K ] をクリックします。 



[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.3.6 グ 1 J — ン AP 


ここでは、グリーン AP 機能により指定した時間内のみ無線機能を有効にすることができます。 
※機能を有効にする前に、本製品の時刻設定を必ず行ってください。 


グリーン AP の設定 


□ グリ ー：/ AP を有効にする 
曜日 [毎日 

匚日[月□火[水コ木□金匚土 

時間 24時間 

開始 |〇〇卜 1 = [〇〇0 終了 iooT - i ：[ oo [- 


適用 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

グリーン AP を有効にす 

る 

グリーン AP 機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

曜日 

指定する曜日を「毎日」または「月〜土」から選びチェックを入れます。 

時間 

指定する時間を「24時間」または「開始〜終了」時間を設定します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.4 ファイアウオール 


「ファイアウォール」画面で、ポートやフィルタ関連の項目を設定することができます。 DMZ 、 MAC フィルタ、仮想サ 
-バなどの設定は「ファイアウォール」画面で設定内容を変更してください。 


ファイアウオールの設定は、画面の上段にある「ファイアウオール」をクリックします。 


ステータス 

ネットワーク 

無線 

ファイアウォール 

管理 


ファイアウォール画面には、 「 DMZ の設定」、 「 URL フイルタ設定」、 「 MAC フイルタ」、「ポートフイルタの設定」、 「 IP フ 
イルタ」、「仮想サーバ」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


セットアッブウィザード 


DMZ の設定 
URL フィルタ設定 
MAC フイルタ 
ボートフイルタの設定 
IP フイルタ 
仮想 サーバ 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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3.4.1 DMZ の設定 


ここでは、 LAN 上の機器に Internet からアクセスできるように設定します。インターネット側からの通信のうち、仮想 
サーバに設定されていないすべての通信が DMZ ホストに転送されます。 

※パソコンは IP アドレスを手動で設定する方法 ( IP 手動設定)を推奨します。 

※口!^ホストに設定したパソコンにはセキュリティ制限がなくなります。 DMZ ホストに設定したパソコン側でのセキ 
ュリティ対策が必要になります。 


DMZ の設定 


□ DMZ を有効にする 
DMZ ^ h スト IP アドレス 

' S1 1( 

各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

DMZ を有効にする 

DMZ を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

DMZ ホスト P アドレス 

DMZ に指定する LAN 上の機器の IP アドレスを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.4.2 URL フイノレタ 


ここでは、登録した URL またはキーワードを含むサイトへの接続を拒否するよう設定します。 


URL フィルタ設定 


□ L 11 L フィルタを有効にする 


H アドレス | t 最大文字数: 30) 


(登録できる最大設定数: 8) 


適用 リセット 




L ： RL アドレス 

遘択 



[選択項目の削除 I すべてを削除 ][； リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

URL フィルタを有効に 

する 

URL フィルタを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

URL アドレス 

接続を拒否する URL やキーワードを入力します。 

URL フイルター覧 

登録した URL フィルタの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.4.3 MAC フイノレタ 


ここでは、登録した MAC アドレスの機器の通信が可能になるよう設定します。 


MAC フイルタの設定 


□ MAC フィルタを有効にする 


MAC アドレス 


コメント 最大文字数: 20 

登録できる最大設定数: 20 



各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

MAC フィルタを有効に 

MAC フィルタを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

する 

※初期値は無効です。 

MAC アドレス 

接続を許可する機器の MAC アドレスを入力します。 

コメント 

コメントを任意で入力します。 

MAC フイノレター覧 

登録した MAC フィルタの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


※ぃ八〇フィルタ機能を使用するときは、はじめに設定用パソコンの MAC アドレスを登録してください。設定用バソコ 
ンの MAC アドレスを登録しないと、設定画面へのログインができなくなりますので、ご注意ください。 
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3.4.4 ポートフィルタの設定 


ここでは、登録したポート番号を開放し、開放したポート番号を利用する通信のみ可能となる設定をします。 


ボートフイルタの設定 


□ボートフィルタを有効にする 
ボート番号の範囲 
ブロトコル 
コメント 



通用 II リセット 


ボートフィルター置(許可) 


ボート番号の範囲 

ブロトコル 

コメン ト 

選択 


[選択項目の削除 II すべてを削除リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ポートフィルタを有効に 

する 

ポートフィルタを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

ポート番号の範囲 

ポート番号の範囲を指定します。 

例：「4321」-「4321」など 

プロトコル 

通信するプロトコルを 「 TCP 」「 UDP 」 

ブロトコル 

ボート番号の範囲 

「 TCP / UDP 」 

TCP/UOFJ ▼ 

TCP 

UDP 

から選びます。 

コメント 

コメントを任意で入力します。 

ポ_トフィルター覧 

登録したポートフィルタの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.4.5 IP フイルタの設定 


ここでは、登録した ip アドレスの機器の通信のみ可能となる設定をします。 


EP フィルタの設定 


□ IP フィルタを 有効にする 
ローカル IP アドレス 
ブロトコル 
コメント 


[ TCP / UDP 0 


最大文字数: 2 C 


登録できる最大設定数: 20 


適用 || リセット 



ローカル IP アドレス 

ブロトコル 

コメント 

選択 


[選択項目の削除 I すべてを削除リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

IP フィルタを有効にす 

IP フィルタを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

る 

※初期値は無効です。 



口ーカノレ P アドレス 

接続を許可する機器の IP アドレスを入力します。 

プロトコル 

通信を許可するプロトコルを 「 TCP 」 「 UDP 」 「 TCP / UDPJ から選びます。 


ブロトコル 

TCP/UDP - 




TCP/UDP 



コメント 

TCP 

UDP 

- 

コメント 

コメントを任意で入力します。 

IP フィルター覧 

登録した IP フィルタの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.4.6 仮想サーバの設定 


ここでは、登録したポート番号へのアクセスを、 LAN 内の特定の機器に設定します。 


仮想 サーバの 設定 


□仮想サープくを有効にする 
IF アドレス 
ブロ トコル 
ポート番号の範囲 
コメント 




各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

仮想サーバを有効にす 

る 

仮想サーバを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

IP アドレス 

ポ 卜開放する機器の IP アドレスを入力します。 

ポート番号の範囲 

ポ _ 卜番号の範囲を指定します。 

例：「4321」-「4321」など 

プロトコル 

通信するプロトコルを 「 TCP 」「 UDP 」 

ブロトコル 

ボート番号の範囲 

「 TCP / UDP 」 

TCP/UDP] - 

TCP 

UDP 

から選びます。 

コメント 

コメントを任意で入力します。 

ポ_トフィルター覧 

登録した仮想サーバの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.5 管理 


「管理」画面で、機器管理関連の項目を設定することができます。時刻設定、ファームウエア更新、各種ログ確認な 
どは「管理」画面で設定/確認をしてください。 


管理の設定は、画面の上段にある「管理」をクリックします。 


ステータス 

ネットワーク 

無線 

ファイアウォール 

管理 


管理画面には、「パスワード」、 「 NTP 」、 「ダイナミック DNS 設定」、「ファームウエア更新」、「設定情報」、「統計情 
報」、「システムログ」、「再起動」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 



各設定については、以下の説明を参照してください。 
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3.5.1 パスワード 


ここでは、設定画面にログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 


ユーザ ァカウ'ノトの設定 


ユーザ 名 
訢しいバスワード 
バスワードの確認 


(最大文字数: 30) 


適用 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ユーザ名 

本製品の設定画面にログインするときのユーザ名を入力します。 

※初期値は 「 admin 」 です。 

新しいパスワード 

本製品の設定画面にログインするときのパスワードを入力します。 

※初期値は「 password 」です。 

パスワードの確認 

入力間違いを防ぐ為、もう一度パスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.5.2 NTP 


ここでは、パソコンと同期または NTP サーバを利用し、時刻を設定します。 


タイムソーンの設定 


現在の時刻 


択 

0> TP 機能を有効にする 
□ 夏時間の自動調整を有効にする 
ーバ 


2010 年 1 月 1 

日 F 

時 1 

分 1 

秒 

| PC と同期| 





(GMT+[]3 : 00> 大阪、札帳、東京 ， 


@ 1116.5 8. 170. 1.36 -日本 [-J 

( IP アドレス設定） 
(ドメイン名設定） 


通用 II リセット II 更新\ 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

現在の時刻 

現在の時刻を手動で入力します。 

[ PC と同期]をクリックすると、設定用パソコンの時刻と同期します。 

タイムゾ _ ンの選択 

タイムゾーンを選びます。 

※初期値は 「 （GMT + 09:00) 大阪、札幌、東京」です。 

NTP 機能を有効にする 

NTP 機能を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

夏時間の_動調整を 

有効にする 

夏時間（サマータイム)を自動調整するときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

NTP サーバ 

NTP サーバを設定します。 

各国の NTP サーバから選ぶ以外にも、 IP アドレスやドメイン名で NTP サーバを指定す 

る事ができます。 

※初期値は「11 6.58.170.1 36 -日本」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.5.3 ダイナミック DNS 設定 


ここでは、 DDNS サービスに登録しているューザ名、パスワード等を本製品に設定することで、本製品の WAN 側の 
IP アドレスを定期的にダイナミック DNS サービスに通知する設定をします。 

本製品は 、 「CyberGate - DDNS - J ,「 DynDNS 」 のダイナミック DNS サービスに対応しています 0 


ダイナミック DNS 設定 


□ ダイナミツク DNS を有効にする 


DDNS ； ブロハイタ 


ドメイン名 
ユーザ 名 
バスワード,キー 



結果 


適用 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ダイナミック DNS を有 

効にする 

ダイナミック DNS を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

DDNS プロバイダ 

DDNS サービスを登録している 「 DynDNS 」 または 「 Cybergate 」 を選びます。 

DDNS ブロバイダ iDynDNS ^ 

1 ■-/ r 土 ICyberqate 

ドメイン名 

DDNS サービスで登録したドメイン名 (Dynamic DNS Hosts ) を入力します。 

ユーザ 名 

DDNS サービスで登録したューザ名 （ Username ) を入力します。 

パスワード/キー 

DDNS サービスで登録したパスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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3.5.4 ファームウヱア更新 

ここでは、ファームウヱアを更新します。 

下記弊社のホームページより最新のファームウエアがあるときはダウンロードできます。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / 

※あらかじめ弊社ホ_ムぺ_ジから最新のファ _ ムウエアをダウンロ _ ドし、パソコンのハードディスクなどに保存 
しておいてください。 


ファームウ:!:/更新 


ファームウ： L アノ くージョン 

ファイル選択 i#n 


アップロード リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ファ_ムウエアバージヨ 

ン 

現在のファームウエアバージョンを表示します。 

ファイル選択 

ファームウ I アを指定します。 

[参照]をクリックして、予め保存した新しいファームウエアファイルを指定します。 


[アップロード]をクリックすると、ファームウエアのアップデートを開始します。 
ファームウエアの更新が完了すると、本製品が起動します。 


56 














3.5.5 設定情報 


ここでは、現在の設定情報を保存や読み込み設定をしたり、初期化したりします。 


設定の保存 

現在の設定情報を保存 1 

1 保存 1 


設定の復元 

保存した設定情報を復元 





1#照...丨 アップロード 

1 

設定の初期化 

設定情報を初期化 1 

1 リセット 1 

1 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 


動作 


設定の保存 


現在の設定情報を保存します。 

[保存]をクリックすると以下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックして設定フアイ 
ルをハードディスクなどに保存します。 


フアイウン□ー ド 


こ®ファイルを保存しますか、または問く^)®ブロ a ラムをオンラインで検索しますか？ 


名前: 
種類: 
発信元: 


config.bin 

不明なフアイノ UD 種類，2.83 KB 

192.168 .111.1 


I 検索 (£) J I 保存® ] 匚 キ r ンモル 


I 砂 

^ 存したりす5ためのブロクラムは検索しないで•くださ U 危険性の詳細 


設定の復元 


設定情報を保存したファイルを読み込み復元します。 

[参照]をクリックして、予め保存した設定ファイルを指定した後、[アップロード]をクリック 
すると、設定情報を読み込みます。 

読み込みが完了すると、本製品が再起動します。 


設定の初期化 


本製品を工場出荷時状態に戻します。 

[リセット]をクリックすると、本製品が再起動し初期化します。 

※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情 
報はメモなどに控えてください。 
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3.5.6 統計情報 


ここでは、無線ネットワークと有線ネットワークの通信情報を表示します。 


無線 LAN 


送信し/■こバケット数 
受信したパケット数 


仮想 API 


送信したパケット数 
受信したパケット数 



送信し/■こバケット数 
受信したパケット数 


更新 


[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
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3.5.7 システムログ 


ここでは、システム情報を表示します。 


更新 クリア 


@ システム r 攻撃•:破棄 



[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
[クリア]をクリックすると、ログを消去します。 
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3.5.8 再起動 


ここでは、本製品を再起動することができます。 


システム再起動 


| 再起動 | 


[再起動]をクリックすると、本製品が再起動します。 
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3.6 言語切り替え 


本製品は設定画面の言語を切り替えることができます。 

⑴設定画面右上から「日本語」または「英語」を選びます。 
(2) [適用]をクリックすると言語が切り替わります。 


(1) 

3QD 

MZK-WG 300 FF14 


日本語 

▼ 

1 適用 | ( 2 ) 

英語 



kess Router 


.pcs^ 
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第 4 章:付録. 
4.1 製品仕様. 


型番 

MZK-WG300FF14 

無線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n. IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 1b 

チヤンネル数 

1 〜 13ch 

周波数帯域 

2.4GHz 帯(2,41 2 〜2,472 MHz) 

伝送速度 

IEEE 802.11 n(40MHz ) :最大 300 Mbps 

IEEE 802.11 g:54、 48、36、24、18、12、9、 6Mbps (自動認識） 

IEEE 802.1 1 b:11 、 5.5、 2、 1 Mbps (自動認識） 

伝送方式 

IEEE 802.11 n: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE802.11g: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b: 直接拡散型スペクトラム拡散 （DSSS 方式） 

アンテナ利得 

3dBi(peak) 

アンテナ 

内蔵アンテナ2本 (2T2R) 

セキュリティ 

WPA2-PSK (暗号化方式: TKIP) 

WPA2-PSK (暗号化方式: AES) 

WPA-PSK (暗号化方式: TKIP) 

WPA-PSK (暗号化方式: AES) 

WEP (キー長： 64 bit /128 bit 、 キーフオー マツ ト： ASCII/Hex) 

無効（暗号なし） 

自動無線設定機能 

WPS 

有線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 ab(1 000 BASE-T) 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

IEEE 802.3 i(IOBASE-T) 

インターフェース 

RJ45port X 5 (Internet X 1 、 LAN X 4、 AutoMDI/MDI-X 対応） 

伝送速度 

1000/100/10Mbps (才一トネゴシエーション） 

ネットワークケーブル 

1000 BASE-T: カテゴリ 5e 以上 

100BASE-TX: カテゴリ 5 以上 

10BASE-T: カテゴリ3以上 

ルータ仕様 

対応 WAN 回線 

FTTH、ADSL、VDSL、CATV 

WAN 設定 

IP アドレス自動取得 （DHCP クライアント） 
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WAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

PPPoE クライアント設定 

PPPoE マルチセッション 

Unnumbered PPPoE 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP サーバ (有効/無効） 

ルーテ ィング機能 

静的ル_ティング 

アドレス変換 

NAPT(IP マスカレード） 

ローカルサー バ 機能 

ポートフォワーディング、 DMZ 

セキュリティ 

MAC アドレスフイルタリング 

IP フィルタリング 

URL ブロック 

ダイナミック DNS 

CyberGate 

ハ _ ドウエア仕様 

ハー ドウエアスイツチ 

WPS ボタン、モードスイッチ （Auto/Router/AP)、 リセットボタン 

LED 

USB、LAN X 4、 Wireless、WPS、Internet、Status、Power 

電源 

DC 5V、2.5A 

消費電力 

最大約 6.0W 

外形寸法 

47mm(W) X 163mm(H) xl21mm(D) 

重量 

249g 

動作時環境 

温度: 〇〜 40°C 

湿度：10%〜90%(結露なきこと） 

保存時環境 

温度：-20 〜 75°C 

湿度： 5%〜95% (結露なきこと） 

その他 

USB ポ ート 

USB2.0X1 (TypeA) ※パージョンアップにより機能追加予定 

USB 機能 

storage ※バージョンアップにより機能追加予定 

AC アダプタ規格 

入力 ： AC100 〜 240V、50/60Hz 

出力： DC 5V、2.5A 

ログ機能 

システムログ 

管理機能 

リモート管理 

対応 0 S 

Windows 7 (32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP 日本語版 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4 

各種設定方法 

WEB ブラウザ 

保証期間 

1 年間 
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■注意事項 


※〜日日ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

※WPS を利用するためには、接続する無線 LAN 機器も WPS に対応している必要があります。 

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※無線セキュリティの設定に、 WEP または TKIP をご利用の際は、 IEEE 802.1 In 本来の通信速度より遅くなる場合 
があります。 

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ 
(http://www.planex.cojp) を參照ください。 
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4.2 トラブルシューティング 


もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサボートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認ください。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認してください。 

■ AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

-同梱品以外の AC アダプタを使用していませんか？ 

■ 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 

- 他のコンセント差込口に変えてみてください。 

■ 正しい電源、電圧で使用していますか？ 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼してください。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。 

■ パソコンの P アドレスは「自動取得」になっていますか？ 

■ 本製品背面のモード切替スイッチが、 「Auto」 側に切り替わっていますか？ 

■ WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていませんか？ 

■ WEB ブラウザでセキュリティを高く設定していませんか？ 

- セキュリティソフトウェア(ウィルスチェック、ファイアウォールなど)を停止させて改 

善されませんか？ 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化し、再度ログインをお試し 

ください。 

インターネットに接続で 

きない 

インターネットに接続できないときは、次の内容を確認してください。 

■ パソコンの P アドレスは自動取得になっているか 

■ すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 

■ P アドレスでホームページにアクセスできるか 

※ブラウザのアドレスに 「http:// 210.197.79.10」と入力して く Enter〉 キーを押して、弊社 

(プラネックス)のホ _ ムぺ _ ジが表示されるか確認してください。 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、セットアップウィザード 

をお試しください。 

(初期化の方法は、 P8 を参照してください） 
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無線 LAN がつながらな 
い 


無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に距離がありませんか？ 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に障害物がありませんか？ 

■ 電子レンジの傍で接続をしていませんか？ 

- 本製品の Wireless ランプ (LED ランプ）は有効（点灯）になっているか 

■ 無線 LAN アダプタが搭載のパソコンで、無線 LAN のスイッチがオフになっていな 
いか 

- 無線 LAN が無効になっていませんか？ 

-ワイヤレスネットワークの IP アドレスが自動取得に設定されていますか？ 

-無線 LAN クライアント(子機）に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ 
設定は本製品と同じになっていますか？ 

-本製品の無線チャンネルを変更して改善されますか？ 

(無線チャンネルの設定方法は、 P35 の「3.3.1基本設定」を參照してください。） 
それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、セットアップウィザード 
をお試しください。 

(初期化の方法は、 P8 を參照してください） 
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4.3 お問合せ 


•サボート Q&A 情報 (FAQ、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサボート Q&A 情報をご覧ください。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。 


http://raq.planex.co.jp/ 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 


http://www.planex.co.jp/support/download/index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ■修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォ_ム> 

http://www.planex.co.jp/ support/techform/ 

受付:24時間 

く サポートダイヤル> 

0570-064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 

< FAX > 

0570 -088-1 94 
受付:24時間 
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•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 

http://direct.planex.co.ip/ 


•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォーム〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築■拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 


http:// www.planex.co.jp/lan.sntml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームべージからお確かめください。 


http:// www.planex.co.jp/ 


上記内容は2010年11月現在の情報です。 

内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 


68 





• プラネックスコミュニケーシヨンズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

# Microsoft および Windows は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

# Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です。 

# Windows 7 は、 Microsoft® Windows© 7 operating system の略です。 

# Windows Vista は、 Microsoft® Windows® Vista operating system の略です 0 

# Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および、 Microsoft® Windows® XP 
Professional operating system の略です。 

# Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
• その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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